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Rectificatie 

In het Nieuw Stadsblad is in de publicatie van 20 juli 2016 bij de verleende vergunningen locatie 
Stadsbreed 2016-2, abusievelijk vermeld Churchillweg t.h.v. Stedelijk Museum, dit moet echter zijn 
Stedelijk Gymnasium. 
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